JAN 


BIEGUN 


INZ. ELEKTRYK 


emerytowany inspektor Dyrekcji Okręgu Poczt i Telekomunikacji w Krakowie, były członek 
Towarzystw Spiewackich ,,ECHO” i „,SYMPHONIA” 


KOCHANY MĄŻ, TATUŚ, BRAT, DZIADZIU 
przeżywszy lat 83, opatrzony św. Sakramentami, zmarł 16 listopada 1985 roku. 


MSZA ŚW. ŻAŁOBNA odprawiona zostanie w kościele św. Piotra i Pawła w dniu 21. XI. br. 
o godzinie 7.30. 


Odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu Podgórskim odbędzie się 
we czwartek dnia 21 listopada br. o godzinie 12.00. 


Pogrążeni w żałobie: 


ŻONA, SYNOWIE, SYNOWE, SIOSTRY, WNUKI I RODZINA 


